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composaient alors, avec quelques fanaux de port, tout IMclairage
de nos c6tes.Sur cenombre, deux seulement5le phare de Cordouan,
renouvele en 1828, et 1'appareil lenticulaire de troisieme ordre
(petit modele) installe sur la tour de VHeugmnar, a Dunkerqtie, a
la fin de 182/1, satisfaisaient au programme. Les sept autres an-
ciens e'tablissements e'taient a renouveler dans leurs appareils ou
meme a reconstruire en totalite'.

109.   Malgre les garanties qu'offrait a I'administration la haute
competence de  la Commission des phares, il  parut indispen-
sable, avant d'arreter defmitivement le systeme d'eclairage cle
notre littoral, d'appeler, sur un projet auquel se rattachaient des
inte'rets si nombreux et si graves, Fexamen et les observations cles
navigateurs franc;ais et Strangers. En consequence, le rapport de
M. de Rossel fut public^ et trarismis aux autorite's maritimes ainsi
qu'aux principaux cpnsulats, pour etre sou mis a TenquMe la plus
e'tendue.

110.   Les resultats de cette enquete furent, en somme, pleine-
inent favorables aux dispositions proposees par la Commission. On
put done esperer qu'a une epoque assez prochaine nos cotes ma-
ritimes se trou^eraient pourvues d'un ^clairage bien coordonne
dans fcoutes ses parties, et de beaucoup superieur, quant aux effets
utiles et ^conomiques des nouveaux phares, aux resultats obfcenus
des plus puissants appareils de 1'ancien systeme.des longitudes;
